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Year Month Day 

3 

Total Scans Valid Reads 

4715 

4 

4978 

5 

3610 

6 

4469 

7 

4541 

8 

4498 

9 

4876 

10 

5313 

11 

4674 

12 

3599 

13 

4338 

14 

4554 

15 

4723 

16 

4730 

17 

4925 

18 

4848 

19 

3748 

20 

4544 

21 

5213 

22 

5624 

23 

5290 

24 

4431 

25 

4033 

26 

3492 

27 

4303 

28 

4576 

29 

4495 


Monitoring Center 



Misreads 


4715 0 

4978 0 

3610 0 

4469 0 

4541 0 

4498 0 

4876 0 

5313 0 

4674 0 

3599 0 

4338 0 

4554 0 

4723 0 

4730 0 

4925 0 

4848 0 

3748 0 

4544 0 

5213 0 

5624 0 

5290 0 

4431 0 

4033 0 

3492 0 

4303 0 

4576 0 

4495 0 


Hits 


0 

0 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

0 

2 

1 

3 

2 

2 

3 

1 

2 

1 

3 

4 
1 
3 
1 
1 
3 


2 
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Year 

Month 

Day 

Total Scans 

Valid Reads 

Misreads 

Hits 


November's Totals: 

123140 

123140 

0 

45 

2017's Totals: 



123140 

123140 

0 

45 


Begin Date >= 11/1/2017 12:00 AM AND End Date <= 11/30/2017 12:00 AM 













